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SAVAL AIRCHILLING AND FREEZING SYSTEMS S.A., (in freiwilliger Liquidation) 
Siege social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam. 

R.C.S. Luxembourg B 50.504. 


Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung vom 30. Dezember 2016: 
Die Hauptversammlung hat beschlossen: 


1. Die Versammlung ernennt Herrn Arend Wormgoor, geboren am 26. Marz 1948 in NL- 
Diepenheim, berufliche Anschrift 22 Raadhuisstraat, NL-7478 AG Diepenheim, zum 
Prufungskommissar der Liquidation. 

2. Die Versammlung beschlieflt, dass die Liquidation beendet und endgultig 
abgeschlossen ist. 

3. Die Unterlagen der Gesellschaft werden fur die Dauer von mindestens 5 Jahren in 22 
Raadhuisstraat, NL-7478 AG Diepenheim aufbewahrt. 



